AMENDMENT NO. 3 OCTOBER 2014 
TO 
IS 14439 (PART 2) : 1998 LEGAL METROLOGY — 
GAS VOLUME METERS 


PART 2 DIAPHRAGM GAS METERS 
(Page 2, Table 5, col 2 and col 3) — Substitute ‘Pa’ for ‘kg/cm” 
(Page 9, clause B-0.2, col 4) — Substitute ‘Pa’ for ‘kg/cm”’ 
(Page 10, clauses B-2.1.1, and B-2.1.2) — Substitute ‘Pa’ for ‘kg/cm”’ 
(Page 11, clause B-3.2) — Substitute ‘Pa’ for ‘kg/cm”’ 


(Page 14, clause B-6.6 and 6.7) — Substitute ‘Pa’ for ‘kg/cm” 
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